TABLE 2 

CIGATAM COLLABORATIVE STUDY - MARCH 1995 
PHYSICAL TESnWG AND CHEMICAL ANALYSIS 


lab Namo: PM USA - PMPI Product Testing Loboroto 


Sample Code Description: Baronet Long Size Box 

CIGARTTE / PAPER F 


Total lotai 

RTD CIrc Perm Cigt. Len 
(mm/H20) (mm) (coresto) (mm) 


FILTER 

“T!lTein“ 

RTD 

(mm/H20) 


Mean 
Std Dev 


_3 

_4_ 

_s' 

Mean 
Std Dev 


0.692 

0.701 

0.695 

0.694 

0.005 


Meon 
Std Dev 


—07T~' 

“cro40“ 



! 

FIRMNESS 





Cigt Tob 

Cigt 

’aper/Plu{ 

Pack 

Pack 

Weight 

Weight 

Weight 

OV 

Rmnness 


(a) 

<9> 

(%) 

(mm) 


0.885 

0.894 

0.887 

0.885 

0.006 


n/q 

n/g 

n/q 

12.125 

0.078 


2.60 

2.42 

2.73 

2.S9 

0.116 


Loose 
Ends 
g/50 cig 

0.422 

0.398" 

0.509 

0.704 

0.5083 Mean 
0.1389 Std Dev 


PM3000984787 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/nzlk0001 











TABLE 2 

CIGATAM COLLABORATIVE STUDY - MARCH 1995 
PHYSICAL TESTING AND CHEMICAL ANALYSIS 

Lab Noma; PM USA - PMPI Product Testing Laboratory 


Sample Cod© Description: Baronet Long Size Box 


FILLER / CHEMICAL ANALYSIS 



Totai 

Alkaloids 

(%> 

Total R. 
Sugar 
(%) 

Total 

Nitrogen 

(%) 

Ash 

(%) 

Chlorides 

(%) 

1 

i . i 9 

7.67 ~ 

2.44 

15.9 

0.90 

2 

1.14 

7.36 

2.43 

15.8 

0.89 

3 

1.20 

7.06 

2.43 

15.9 

0.91 

4 

1.21 

7.11 

2.50 

15.9 

0.90 

5 

1.21 

7 . 19 ._ 

2.46 

15.9 

0.91 

6 

1.21 

6.97 

2.43 

16.0 

0.91 

7 

1.22 

6.58 

2.43 

15.9 

0.92 

8 

1.21 

7.03 

2.41 

15.8 

0.91 

9 

1.24 

6.69 

2.46 

15.9 

0.91 

10 

1.23 

7.14 

2.48 

15.9 

0.90 

Mean 

1.21 

7.02 

2.45 

15.9 

0.91 

Std Dev 

0,027 

0.230 

0.028 

0.057 

0.008 



Total 

Alkaloids 

<%DWB) 

Total R. 
Sugar 
(%DWB) 

Total 

Nitrogen 

(%DWB) 

Ash 

(%DWB) 

Chlorides 

(%DWB) 

1 

i 736 

8 . 0 ^ 

2.78 

18.11 

1.66 

2 

1.30 

8.38 

2.77 

18.00 

1.01 

3 

1.37 

8.04 

2.77 

18.11 

1.04 

4 

1.38 

8.10 

2.85 

18.11 

1.03 

5 

1.38 

8.19 

2,80 

18.11 

1.04 

6 

1.38 

7.94 

2.77 

18.22 

1.04 

7 

1.39 

7.49 

2.77 

18.11 

1.05 

8 

1.38 

8,01 

2.74 

18.00 

1.04 

9 

1.41 

7.62 

2.80 

18.11 

1.04 

10 

1.40 

8.13 

2.82 

18.11 

1.03 

Mean 

1.37 

8.00 

2.79 

18.1 

1.03 

Std Dev 

0.031 

0.262 

0,031 

0.065 

0,010 


O.V. % (ground) 12.20 

Tobacco Wt (12.5% OV) 0-968 

Equilibrated OV<%) 12.94 

Equilibrated CV <%> 5.02 


PM3000984788 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/nzlk0001 



TABLE 2 

CIGATAM COLLABORATIVE STUDY - MARCH 1995 
PHYSICAL TESTING AND CHEMICAL ANALYSIS 


Lab Name: PM USA - PMPI Product Testing Laborotoiy 


Sample Code Description: Moiiboro Lights long Size Box 


CIGARTTE / PAPER FILTER 



Total 

RTD 

(mm/H20) 

CIrc 

(mm) 

Perm 

(coresta) 

iota! 
CigL Len 
(mm) 


Filter ' 
RTD 

(mm/H20) 

Vent 

(%) 

ipg 

(mm> 

Filter 

Len 

(mm) 

I 


~25.U3 

liO 

/ti.47 


66 

Zl 

“5777“ 

20.41 

2 

76 

25.04 

34 

78.12 


65 

22 

27,0 

20,25 

3 

- 75 - 

^4.93“ 

38 

78.49 


65 

21 ■ 

27.0 

“19.95“ 

3 — 

- 75 - 

■"24.91 ■■ 

29 

78.70 


53 

17 

“25i5 

20.48 

5 

24 

24.92 

29 

78.69“ 


66 

18 

27.5 

20:12 

6 

■ 75 

25.07 

29 

78.68 


57 

22 

■■ ■2'5:5 ” 


1 

73 

.24.93 

32 

76.24“ 


64 

19 

27.0 

“20.46 



' 26.06 “ 

32 

“7519“ 


62 

26 

""57.0 ' 

19,87 

— 9 — 


24.92“ 

33 

"'7'iV1 


56 

i5 

26.5 

“50.3T' 


-S3- 

“53:95” 

38 

78.48 


58 

22 

27.0 

19.8&” 

—rr^ 

-53- 

' '■5'4.94 ' 

"'"25" 

“78.46“ 

Mean 

55 

24 

^.9“ 

20.12 


-53- 

”25.02“ 

33 

0/227 

Std Dev 

63 

17 

6:316 

'“6.328 

— fj“ 

88 

24.98 

27 



63 

27 



14 

88 

“25.04 " 

26 



57 

16 



IS 

93 

24.92 

-27— 



68 

21 



— 

94 

25.01 

36 



64 

22 



— 

88 

2A93“ 

30 



'61 

17 



— 

/y 

25.07 

24 



62 

15 



—17“ 

75 

24.97"^ 

34 



61 

2r 



"'20“ 

- 75 - 

25.01" 

24 



58 

21 



21 

93 

2494 

31 



58 

25 



22 

94 

”25.02 

32 



67 

16 



23 

vS 

25.01 " 

27 



66 

28 



"" 24 " 

95 

25.05 

29 



68 

33 



■“■25 ■■ 

n/a 

24.98 

29 



66 

29 



Mean 

55 

24.99 

30 



52 

21 



Std Dev 

5:953 

”“0.853“ 

“3135“ 



"4.359“ 

4.682 




FIRMNESS 










CIgt Top 

Clgt 

^cper/Pluj 

Pack 

Pack 


Loose 




Weight 

Weight 

Weight 

ov 

Rrmness 


Ends 




(Q) 

( 9 ) 

(a) 

<%) 

(mm) 


a/50 cia 



1 

0.673 

0,872 

0.199 

12.43 

2.81 


0.560 



- 2 

— D375” 

“ 0.874” 

“UIDCT” 

11.94“ 

3 : 213 “ 


0.466“ 



3 

0.674 

0.874 

0.200 

n/a 

2.91 


0.345 



4 

0.680 

0.879 

0.200 

n/a 

3.14 


0.349 




0.694 

0.894 

0.199 

n/a 

3.01 


0.430 

Mean 


Mean 

0.679 

0.879 

0.200 

12.185 

3.01 


0.10325 

Jstd Dev 

Std Dev 

0.009 

0.009 

0.001 

0.346 

0.160 






Pl\/I3000984789 

Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/nzlk0001 








TABLE 2 

CIGATAM COLLABORATIVE STUDY - MARCH 1995 
PHYSICAL TES^NG AND CHEMICAL ANALYSIS 

Lab Name; PM USA - PMPI Product Testing Laboratory 


Sample Code Description: Marlboro lights Long Size Box 


FILLER / CHEMICAL ANALYSIS 



Yofol 

Alkaloids 

<%) 

Total R. 
Sugar 
(%) 

Total 

Nitrogen 

(%) 

Ash 

{%) 

Chlorides 

(%) 

1 

1.44 

6.^6 

2.49 

i5.1 

0.80 


1.42 

7.32 

2.54 

15.0 

0.80 

3 

1,43 

6.84 

2.48 

14.9 

0.79 

4 

1.47 

6.76 

2.49 

14.7 

0.79 

5 

1,46 

7.11 

2.49 

14.8 

0.78 

6 

1.44 

7.07 

2.53 

14.9 

0.78 

7 

1.45 

6.78 

2.53 

14.9 

0.79 

8 

1.47 

6.81 

2.55 

15.0 

0.79 

9 

1.48 

6.61 

2.51 

15.1 

0.78 

10 

1.49 

6.57 

2.51 

15.0 

0.79 

Mean 

1.46 

6.88 

2.S2 

14.9 

0.79 

Std Dev 

0.023 

0.233 

0.032 

0.126 

0.007 



Total 

Alkaloids 

<%DWB) 

Total R. 
Sugar 
(% DWB) 

Total 

Nitrogen 

(%DWB) 

Ash 

(%DWB) 

Chlorides 

(%DWB) 

1 

1.64 

7,95 

2.84 

17.24 

6.^1 

2 

1.62 

8.36 

2.90 

17.13 

0.91 

3 

1.63 

7,81 

2.83 

17.01 

0.90 

4 

1.68 

7.72 

2,84 

16,78 

0.90 

5 

1.67 

8.12 

2.84 

16.90 

0.89 

6 

1.64 

8.07 

2.95 

17.01 

0.89 

7 

1,66 

7.74 

2.89 

17.01 

0.90 

8 

1.68 

7.78 

2.91 

17.13 

0.90 

9 

1.69 

7.55 

2.87 

17.24 

0.89 

10 

1.70 

7,50 

2.87 

17.13 

0.90 

Mean 

1.66 

7,86 

2.87 

17.1 

0.90 

Std Devi 0.026 

0.266 

0.037 

0.144 

0.008 


O.V. % (ground) 12.42 

Tobacco Wt <12.S%> 0.6800 

Equilibrated OV (%) 13.14 


Equilibrated CV (%) 4.91 


PM3000984790 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/nzlk0001 



TABLE 2 

CIGATAM COLLABORATIVE STUDY • MARCH 1995 
PHYSICAL TESTING AND CHEMICAL ANALYSIS 


Lab Namo: PM USA - PMPI Product Testing Laboratory _ 

Sample Code Desciiption: Marlboro Long Size Box 

CIGARTTE / PAPER FILTER 




FIRMNESS 



PM3000984791 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/nzlk0001 













TABLE 2 

CIGATAM COLLABORATIVE STUDY - MARCH 1995 
PHYSICAL TESHNG AND CHEMICAL ANALYSIS 


Lab Name; PM USA - PMPI Product Testing Laborcrtorv 


Sample Code Description: Marlboro Long Size Box 


FILLER / CHEMICAL ANALYSIS 



Total 

Alkaloids 

(%) 

Total R. 

Sugar 

(%) 

Total 

Nitrogen 

(%) 

' Ash 
(%) 

Chlorides 

(%) 

1 

1.51 

7.i0 

2.45 

15.3 

1.04 

2 

1.48 

7.22 

2.48 

15.4 


3 

1.43 

7.42 

2.48 

15.1 

1.03 

4 

1.48 

7.25 

2.42 

15.1 

1.04 

5 

1.51 

6.85 

2.42 

15.0 

1.02 

6 

1.53 

6.88 

2,45 

15.1 

1.04 

7 

1.49 

6.86 

2.44 

15.1 

1,03 

8 

1.50 

7.20 

2.47 

15.2 

1.04 

9 

1.48 

7.46 

2.44 

15.3 

1.03 

10 

1.46 

6.85 

2,43 

15.3 

1.03 

Mean 

1.49 

7.12 

2.45 

15.2 

1.03 

Std Dev 

0.023 

0.240 

0.023 

0.129 

0.003 



Total 
Alkaloids 
(% DWB) 


Total 

Nitrogen 

<%DWB) 

Ash 

(%DWB) 

Chlorides 

(%DWB) 

1 

1.73 

8.24 


mfmm 


~2 

■n^Hi 

T,173M 

2.84 

17.61 

1.17 

3 ' 

1.64 

8.49 

2.84 

17.27 

1.18 

4 

1.69 

8.29 

w^sm 

17.27 

1.19 

5 

1.73 

7.83 

2.77 

17.16 

1.17 

6 

1.75 

WKMSM 

2.80 

17.27 

1.19 

7 

1.70 

7.85 

2.79 

17.27 

1.18 

8 

1.72 

8.24 

2.83 

17.39 

1.19 

9 

1.69 

8.53 

2.79 

17.50 

1.18 

10 

1.67 

7.83 

2.78 

17.50 

1.13 

!kVtT>M 

1.70 

8.14 

2.80 

17.4 

1.18 

!Std Dev 

0.032 

0.274 

0.026 

0.147 

0.009 


O.V. % (ground) 12.57 

Tobacco Wt <12.5%OV) 0.666 

Equilibrated Ov (%) 13.52 


Equilibrated CV (%) 4.97 


PM3000984792 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/nzlk0001 







































































































































